COMUNICATO STAMPA 

Dichiarazione sen. Achille Passoni - Pd 

LAVORO; PASSONI: INTOLLERABILE SILENZIO SACCONI SU PRECARI INPS 

"Attendiamo da settimane che il ministro Sacconi venga in Aula a riferire della sorte lavorativa dei 

1240 impiegati precari dell'Inps. 

Nel frattempo questi lavoratori, nel silenzio del ministro del Lavoro, hanno visto interrompersi dopo 

anni il loro rapporto di lavoro con l'Ente, e al danno si e aggiunta la beffa perche il Governo si era 

impegnato in Parlamento con una risoluzione cui aveva dato parere favorevole e che prevedeva la 

prosecuzione del rapporto di lavoro." 

Lo dichiara il senatore del Pd Achille Passoni, membro della Commissione Lavoro. 

"Esattamente alio scadere dei 15 giorni di proroga che erano stati concessi dall'istituto in attesa 
delle decisioni del governo ai lavoratori sono giunte le lettere di disdette del rapporto di lavoro, e 
dunque queste 1240 persone, che hanno svolto incarichi assolutamente necessari per il 
funzionamento dell'Inps, si vanno ad aggiungere alle piu di 700 che da gennaio in poi hanno perso 
il proprio posto di lavoro presso l'ente. 

Tutto cio - conclude Passoni - e avvenuto nell'intollerabile silenzio del Ministro del Lavoro e con 
rennesimo schiaffo al ruolo e alle funzioni del Parlamento, impegnato ormai solo su richiesta del 
Presidente del Consiglio." 
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